TABLE IV 


PHILIP MORRIS 


Nicotine, CO, 

, T ar i , . . mg/cigt, _jng/clgt. 


Brand PM 

Target 

TITL 

PM 

TITL 

PM 

TITL 

PM 

Alpine 85 

16.0 

17. 

.0 

15 

.7 

1. 

.08 

1. 

.05 

15. 

~7 
. I 

14 

.2 

Benson & Hedges 85 (Box) 

14.5 

15, 

.1 

13 

.9 

1, 

.18 

1, 

.21 

11 

.5 

11 

.0 

Benson & Hedges 100 (Box) 

16.0 

16 

.8 

16 

.3 

1. 

.16 

1. 

.16 

16. 

.1 

14 

.6 

Benson & Hedges Men. 100 (Box) 

16.0 

16 

.3 

15 

.3 

1. 

.13 

1. 

.13 

15 

.1 

13 

.8 

Benson & Hedges 100 

16.0 

17, 

.0 

16 

.0 

1. 

.19 

1, 

.17 

17 

.2 

15 

.4 

Benson & Hedges Men. 100 

16.0 

16 

.4 

15 

.6 

1, 

.16 

1. 

.15 

16 

.1 

16 

,3 

B & H DeLuxe Lights 100 (Box) 

10.5 

10, 

.5 

10 

.1 

0. 

.76 

0. 

.76 

12 

.0 

10 

.8 

B & H DeLuxe Lights Men. 100 (Box) 

10.5 

10 

.6 

10 

.2 

0. 

.77 

0. 

.78 

11. 

.5 

11 

.2 

B (Sc H DeLuxe Ultra Lights 100 (Box) 

6.0 

5, 

.8 

5 

.7 

0. 

.49 

0. 

.48 

7. 

.1 

5 

.9 

B & H DeLuxe Ultra Lights Men. 100 (Box] 

) 6.0 

5 

.4 

5 

. 8 

0. 

.49 

0. 

.47 

6, 

.2 

5 

.0 

Benson & Hedges Lights 100 

10.5 

10 

.5 

9 

,5 

0. 

,81 

0. 

.74 

12. 

.8 

11 

.3 

Benson 6c Hedges Lights Men, 100 

10.5 

10 

.6 

10 

.5 

0. 

.78 

0. 

.80 

12. 

.2 

11 

.4 

B & H Multifilter 85 

11.5 

12, 

,1 

11. 

.2 

0. 

.81 

0. 

.81 

11. 

.6 

10, 

.8 

Cambridge 100 1 

6.0 

. l 


5. 

.7 

. 3 

i 

0. 

.48 

_i 


9, 

.5 

Cambridge Full Flavor 85 

16.0 

17, 

.0 

16. 

.4 

1. 

.08 

0. 

.99 

16. 

,1 

16. 

,5 

Cambridge Full Flavor 100 

16.0 

17, 

,2 

16, 

,7 

1. 

,15 

1. 

04 

15. 

.9 

15. 

.7 

Cambridge Lights 85 

12.0 

12. 

.2 

11. 

.2 

0. 

.84 

0. 

78 

12. 

.5 

12. 

.3 

Cambridge Lights Men. 85 

12.0 

11. 

.9 

11, 

.1 

0. 

.81 

0. 

78 

12. 

.5 

11. 

.2 

Cambridge Lights 100 

12.0 

11. 

.9 

11. 

.5 

0. 

.87 

0. 

84 

14. 

4 

13. 

.7 

Cambridge Lights Men. 100 

12.0 

11. 

.8 

11. 

.0 

0. 

.86 

0. 

83 

14. 

.0 

12. 

.7 

English Ovals 85 (Box) 

26.0 

24, 

,2 

21. 

.5 

1. 

.84 

1. 

68 

15. 

,3 

12. 

,3 

Marlboro 80 (Box) 

16.0 

16. 

.3 

15. 

,2 

1. 

.08 

1. 

08 

14, 

9 

14. 

.2 

Marlboro 85 

16.0 

16. 

8 

16. 

,4 

1. 

11 

1. 

08 

15. 

8 

14. 

.6 

Marlboro 85 25's 

16.0 

16. 

9 

15. 

.8 

1. 

07 

1. 

06 

15. 

6 

14. 

.6 

Marlboro Menthol 85 

16.0 

16. 

8 

15. 

,5 

1. 

09 

1. 

08 

15. 

6 

14. 

1 

Marlboro 100 (Box) 

16.0 

16. 

.8 

15, 

6 

1. 

19 

1. 

14 

17. 

,0 

15. 

,4 

Marlboro 100 

16.0 

16. 

.9 

15. 

.9 

1. 

17 

1. 

13 

16. 

.6 

15. 

,9 

Marlboro Lights 85 (Box) 

11.0 

10. 

7 

10. 

,5 

0. 

77 

0. 

77 

11. 

Q 

10. 

,7 

Marlboro Lights 85 

11.0 

11. 

,2 

10. 

.7 

0. 

80 

0. 

78 

12, 

1 

12. 

,2 

Marlboro Lights 85 25's 

11.0 

11. 

,3 

10. 

.7 

0. 

79 

0. 

78 

12. 

2 

11. 

.5 

Marlboro Lights Men. 85 

10.0 

11. 

.0 

10. 

,5 

0. 

79 

0. 

83 

12. 

1 

11. 

.8 

Marlboro Lights 100 

11.0 

11. 

.2 

10. 

.7 

0. 

83 

0. 

81 

13. 

2 

11. 

8 

Marlboro Lights Men. 100 

10.0 

10. 

,0 

10. 

.0 

0. 

.78 

0. 

78 

11. 

,7 

11. 

.5 

Marlboro Lights 100 (Box) 

11.0 

10. 

.9 

10. 

.6 

0. 

82 

0. 

81 

12. 

, 9 

12. 

.1 

Merit 85 (Box) 

8.0 

8, 

,2 

7. 

.4 

0, 

.63 

0. 

61 

10, 

.1 

8, 

.6 

Merit 85 

8.0 

8. 

.2 

8. 

.0 

0. 

.62 

0. 

.63 

10. 

.0 

9. 

.5 

Merit Men. 85 

8.0 

7. 

.8 

7. 

.4 

0. 

,59 

0. 

.59 

9. 

.7 

8, 

.8 

Merit 100 

10.0 

9, 

.9 

9, 

.5 

0. 

,78 

0. 

.74 

11. 

.8 

10, 

.5 

Merit Menthol 100 

10.0 

10, 

.0 

9, 

.7 

0. 

.76 

0. 

.75 

11. 

.6 

10 

.5 

Merit Ultra Lights 85 


5, 

,2 

5, 

,1 

0. 

,46 

0, 

,42 

6. 

.7 

5. 

.6 

Merit Ultra Lights Men. 85 ‘"h 

3 

4, 

.7 

5 

.1 

0. 

,41 

0. 

.43 

5. 

.8 

5 

.5 

Merit Ultra Lights 100 /b- - , 

svcr 

5. 

,6 

5, 

.7 

0. 

.50 

0. 

.50 

7. 

.5 

6 

.7 

Merit Ultra Lights Men. 100 ( 

5.0/ 

5, 

.4 

6 

.0 

0. 

.49 

0. 

.47 

7, 

.4 

6 

.4 

P.M. Blues 85 \ . 

-16:0 

16 

.9 

15, 

.2 

1. 

. 18 

1. 

.13 

16 

.0 

14 

.9 

P,M. Blues 100 l. 

16.0 

15, 

.5 

14 

.2 

1. 

.15 

1, 

.10 

15 

.6 

15 

,7 

Parliament Lights 80 (Box) 

9.0 

9, 

.1 

9 

,0 

0. 

,68 

Q. 

.70 

9. 

.7 

9 

.0 

Parliament Lights 85 

9.0 

9, 

.3 

8 

.4 

0. 

.70 

0. 

.65 

10, 

.4 

9 

.4 

Parliament Lights 100 

11.5 

12. 

.4 

11 

,9 

0. 

,95 

0. 

.92 

13. 

.1 

12 

.4 

Philip Morris Commander 85 

23.0 

27. 

,2 

24, 

,0 

1. 

.65 

1. 

.57 

16. 

.3 

13. 

.8 


PM3000762796 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ltvl0001 



TABLE IV (continued) 
PHILIP MORRIS 



Tar. me/cigt. 

Nicotine, 
ma/ciet. 

CO, 

ma/ciat. 

Brand 

PM Target TITL PM 

TITL PM 

TITL PM 


P.M. International 100 (Box) 

16.0 

17.8 

16.1 

1.20 

1.17 

16,7 

14.4 

F.M. International Men. 100 (Box) 

16.0 

16.8 

16.6 

1.13 

1.08 

15,5 

14.8 

Players 70 (Box) 

22.0 

25.2 

23.3 

1.66 

1.25 

16.0 

12.5 

Players 85 (Box) 

12.0 

11.6 

11.0 

0.81 

0.80 

12.1 

11.2 

Players Menthol 85 (Box) 

12.0 

11.9 

11.1 

0.81 

0.83 

12.2 

11.4 

Players 100 (Box) 

14.0 

14.0 

13.4 

0.98 

1.01 

12.8 

12.0 

Players Menthol 100 (Box) 

14.0 

14.4 

13.1 

1.00 

0.98 

13.0 

11.3 

Players Lights 85 25's 

10.0 

10.2 

9.5 

0.72 

0.70 

11.2 

10.3 

Players Lights Menthol 85 25's 

10.0 

10.1 

9.3 

0.72 

0.69 

11.0 

10.0 

Players Lights 100 25's 

12.0 

11.8 

10.5 

0.85 

0.78 

13.8 

12.3 

Players Lights Menthol 100 25's 

12.0 

11.4 

11.0 

0.82 

0.81 

13.4 

12.8 

Saratoga 120 (Box) 

14.5 

14.4 

14.1 

1.04 

1.05 

14.5 

13.9 

Saratoga Menthol 120 (Box) 

14.5 

14.9 

14.2 

1.06 

1.04 

14.9 

12.8 

Virginia Slims 100 

14.5 

15.4 

14.5 

1.06 

0.99 

14.1 

12.7 

Virginia Slims Menthol 100 

14.5 

15.4 

14.2 

1.07 

1.00 

13.5 

12.0 

Virginia Slims Lights 100 (Box) 

9.0 

8.8 

8.6 

0.68 

0.67 

9.5 

8.6 

Virginia Slims Lights Men. 100 (Box) 

9.0 

8.6 

8.4 

0.68 

0.66 

9.2 

8.0 

Virginia Slims Lights 120 (Box) 

14.0 

14.3 

13.7 

1.02 

1.06 

14.7 

13.6 

Virginia Slims Lights Men. 120 (Box) 

14.0 

14.6 

13.6 

1.05 

0.97 

14.5 

13.9 

Virginia Slims Ultra Lights 100 (Box) 

6.0 

5.9 

5.6 

0.49 

0.40 

6.8 

4.6 

Va. Slims Ultra Lights Men. 100 (Box) 

6.0 

6.3 

6.0 

0.52 

0.40 

7.3 

5.3 


Cambridge 100 was listed in the "brands submitted to TITL, however, it was not 
picked up or tested. 


PM3000762797 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ltvl0001 




